Titanul si aliajele sale pentru aplicatii industriale si biomedicale Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina Buna dimineata Va multumesc pentru invitatie Datorita faptului ca aceasta conferinta internationala se intituleaza "Al 6-lea Workshop cu tema Colaborarii Stiintifice Europene si Industriale cu Scopul Promovarii Utilizarii Tehnologiilor Avansate în Productie ", as dori sa va prezint o astfel de noua tehnologie de productie Aceasta tehnologie este relativ recenta (anii '90-2000) dar utilizarea titanului in cadrul acestia reprezinta o tehnologie de varf Titanul Ti64 este un prealiat al pulberii de Ti6AlV4 Acest binecunoscut aliat usor se caracterizeaza prin proprietati mecanice excelente, precum si o rezistenta la coroziune foarte buna, coroborate cu o masa foarte scazuta, care face din el un material aparte, alaturi de gradul sau foarte ridicat de biocompatibilitate Versiunea ELI (Interstitiu foarte redus) are un nivel foarte scazut de impuritati Acest material este ideal pentru numeroase aplicatii ingineresti de performanta ridicata, de exemplu in industria aerospatiala si in cea producatoare de materiale pentru motoarele de curse, precum si pentru productia de implanturi biomedicale Componente: Titanul Ti64 indeplineste cerintele ASTM F1472 (pentru Ti6Al4V) si ASTM F136 (pentru Ti6Al4V ELI) cu privire la concentratia maxima de impuritati Parametrii standard de procesare utilizeaza topirea integrala a granulelor din pulbere Piesele realizate din Titani Ti64 pot fi prelucrate ulterior prin sudare, polizare, shot-peening, galvanizare, etc Aplicatii uzuale: - producerea directa a prototipurilor functionale, a seriilor limitate de produse, produse sau componente ale acestora; - componente reclamand o combinatie de proprietati mecanice speciale si de mase reduse ale materialelor, de exemplu: Componente structurale sau ale motoarelor aplicatiilor aerospatiale sau ale motoarelor de curse - implanturi biomedicale Consideram ca ortopedia va deveni in viitor cea mai importanta sursa de venituri dintre toate ramurile medicale, sub influenta exploziei demografice, a dezvoltarii tehnologice accelerate si a globalizarii Desi alte sectoare medicale precum cel al aparatelor pentru tratarea bolilor cardiovasculare, a cancerului sau cel biomedical au fost mai lucrative in trecut, ceea ce Asociatia Americana de Chirurgie Ortopedica (AACO) numeste "decada ortopediei" confera cele mai mari oportunitati de obtinere a profitului din domeniul ocrotirii sanatatii Un numar de elemente vor crea aceasta oportunitate in urmatorii 10 ani: •Cresterea sperantei de viata, ceea ce reprezinta un factor motrice important in favoarea dezvoltarii de dispozitive ortopedice •Inovatia tehnologica, un factor care va aduce modificari semnificative in structura industriei •O industrie dezvoltata si profitabila, precum cea care se prefigureaza in anii urmatori •Combinate, aceste elemente vor genera o dezvoltare a industriei mai mult decat dubla - de la 30 de miliarde de $ pe an la 65 de miliarde in urmatoarea decada, fapt care va aduce dupa sine un profit (estimat) de 40 de miliarde de $ potentialilor investitori Aceasta combinatie de factori va asigura o crestere sustinuta a industriei, care va deveni astfel atractiva si performanta Va multumesc 